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  نور على الدرب - أحكام الصلاة وأهميتها - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

  242لم تصلي خلال بسبب نزيف استمر مدة شهر ونصف بعد الولادة وكانت تضنه نفاس...؟الشيخ عبدالله الغديان

  عبدالله الغديان


  
  انه حدث لها نزيف منذ عشر سنوات عند انجابها الطفل الاول واستمر معها رغم مرور الاربعين يوما استمر مدة شهر ونصف. لم تصلي خلالها لان انها كانت تعتقد بانه دم نفاس نظرا لحداثة سنها
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  حيث كانت صغيرة ولم تكن تعلم شيئا ولم تجد من ينبهها او ينصحها فماذا عليها ان تفعل الان الجواب الذي عليها ان تفعله انها تقضي صلوات الايام الزائدة عن مدة النفاس
  -
    
      00:00:13
    
  



  وبالله التوفيق
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